S. | P. 


Dnia 6 kwietnia 1970 r. zmarł w Gliwicach w wieku lat 60, opatrzony św. Sakramentami. 


Inż. STANISŁAW 


DY AKOWSKI 


KIEROWNIK DZIALU WIELKICH PIECOW BIPROLENTU GLIWICE, ODZNACZONY 
SZTANDAREM PRACY II KLASY, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA 
POLSKI, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


w. ¿o : 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odbędzie się dnia 9 bm. | o godz. 9.30 w kościele WW. Świętych 


w Gliwicach. 


Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz 14 na cmentarzu w Więcławicach k/Krakowa. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE w Krakowie odbędzie się w kościele św. Szczepana dnia 10 bm. 
o godz. 8, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


ŻONA, DZIECI I RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
es Neil D. Z. 2359/70 — D-2 (3692) — 30 
Kraków, plac Szczepański 2 — Telefon 555-67 


